CARL JOHANS GT. 



Nr. 12 



Klasse - 



ANTIKVARISK REG J STE R FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Carl Johans gate nr . 12 

Betegnelse 


Eier 1970 Utqård. Inge 0. 

Takst kr. 1 0OooO Areal tomt 1 60 m\ bygninger 
flmk Krtnt rtr 1 anpT 




Oppfort tidligst 1842 senest 


omkring 1842 - 


KJEMI 

Siste brann Tidligere branner 


AN TAT t 


oyggner re 
Arkitekt 


nnnr hirt i Lr 


piantype Opp r. sv a lg a nq shus « 


■ 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur pusset mur, store vinduer, 
vegger tommer, ligg* og st. panel» 


Kjeller 

under hele. 


Tak Saltak, skifer, kobbhus. 




Eksteriør ca, 1900. Jevnt fordelte T-postvinduer , flatt profil, 
horisontalbånd . Mot gårdspl. st. panel, eldre vinduer i 2. et. 
Sidebygn. mot vest i mur. 

Interiør 


Gårdsplass, hellelagt. 

Uthus 




Ombygging ...... t , 


■ 

Tegninger, oppmålinger 

■ 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

samme dimensjoner, men 
modernisert . 




Vedfikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 24.9.73 

Sign L.F. 



Gate Carl Johans gate 






nr. 12 








Eldre bilder 


Foto 

« 


Litteratur 






- 

- 


fl 






Kilder 




fl ' 




fl 






Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 






f 


i fl 


0 










O 

- 




* 




Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 






* 
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Fremttdige planer 
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• fl 



1 * 



- 



